Scheiße ist im Vergleich zu den 
Spruchkammerverfahren 
„richtig sauber“! 

Die Beweise für die Tätigkeit der 
Satanischen Weltregierung 


werden zahlreicher! 
Die Tatsachen sind seit Jahrzehnten bekannt! 
Der offensichtliche Zusammenhang konnte 
nicht hergestellt werden! 


